ROMUALD 


DALL 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, BRAT, DZIADEK 
EMERYTOWANY MAJOR WOJSKA POLSKIEGO 


przeżywszy lat 65, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 2 listopada 1986 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we wtorek 11 listopada br. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA. SYNOWIE, SIOSTRY, SYNOWE, WNUKI I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek 11 listopada br. o godzinie 8.00 w kościele paraf. św. Szczepana. 


